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W związku z niżej podanymi zagadnieniami należy odbyć posiedzenie 
ogniwa wojewódzki iego wspólnie z komendantami 5.Ch. Tematem mają być 


1/ 


anie sprawozdania kwartalnego ze stanu organizacji za 


2/ Sprawozdanie zes stanu prac,poleconych w Liście Okólnym Nrel, 


es 
+ 


szczególności odnośnie: 


al akcji zbierania danych o prześlad lowaniach,: ża rzeądzo* 
nych doraźnie ; 
b/ usprawnienia zączności; 


el poworania refer rentow żywnościowych,pomocy dla miast 1 
inteligencji; 
d/ odebranie przysięgi. 


$/ Podenie centrali potrzeb 1 soniesznych i konkretnych wojewódzdz= 
twa jak również ewentualne wysunięcie dezyderatow natury ogól 


Anus 


sw zwłaszcza już wypróbowanych przez województwo, 


~ 2 E % TAT het PALYT ¿nar 3 c w bey ; 
lekóró mogą a zastosowane w organizacji eafego kraju.» 


Po odbyciu posiedzenia należy przysłać delegata.do centrali 


w celu omówienia szcze¢g gółowego „Nastąpić to powinno nie później = 1 Lie 


stopada bere, jeze sie nie tyezy terenu tkowieie położonego Hoża Gen «Ge 
A os ee RZE RECZ IA gaa RZEZ ERA A DECA: 
Inspekeja.- Wyjaśniamy,że regulamin jej ustala następujące era dla 


2 
GABERKTOFA? 


87 dokonńywuje inspekcji i na żędanie Lokadnych orga Cy FoPraed. > 
inspeke ją z reguły zawiadamiane będzie ogniwo oe wer 
kowo moze to nie nastąpić. każdym jednak razie zaraz po ins 
pekcji Zar viadomione bęćzie ogniwo wojew.wraz z wnioskami. Tu 
es : 

b/ 4 nepeke ja obe jmować będzie całokształt działalności i wszyst- 
ie działy organizacji: ściszą can setz Ken bedziemy nazy 
wać A, St, Ch, = B 1 "Orkq” /obecnie przeks bons a na organi- 
zację miejska/ - C; Sprawa reorganizacji Z+P,»L. "Orki" omówio” 
na będzie w najbliższym czasie w spec jalnym iż A 

c/ może w wyjątkowych i nagłych wypadkach zawieszać czdonków w ich 
prawach. 


Zastępcy» We etu zabezpieczenia ciągłości organizacje każde ogniwo orga- 
m na niz eos ma. powołać Nowy, pełny skład zastępczy,ustalając kole j- 
ność ogób,kt óre hodzą na opróżnione mie jsca.l 9 uzupełnieniu ogniwa po raz 
pierwszy ,nowy skład ogniwa moze zmienić skrad zastępoów.Niezależnie od test 
Osoby połniące pkreśloną funkcję za zgodą ogniwa u istalą swego zastępcę. 

i będą go wprowadzać w te pracę. 


Punkty oparcia. Polecam, wyszukanie co najmniej jednego na powiat mi ejsca, 
4 4 

mima ma an m m mera WIKGÓTYM możnaby na pewien okres umieszczać ludzi z organi: 

zacji,zmuszonych do opuszczenia swego terenu, lub też potrzebujących odpoez; 


CZYNKU e 


Aprowizacja inteligenycji. Odnośnie spraw żywnościowych, poruszonych w 1is- 


fon en A A ey yk as en cie oköinym Nr.l wkładamy na ogniwa wol. obowią= 
zek zajęcia się aprowizac ja inteligeńcji nie tylko Iud owej,ale 1 i tej,ktöra 
prowadzińa lub też dziś prowadzi pracę pożyteczną dla państwa e. 


Należy dla prowadzenia tej akcji powożać specjalną o sobe „czy t 
tez odrebny konitet Praypuszezamy y 20 najbliższe woj. tajeKieleckie i Lu" 
belskie przyczynią sig do zaaprowizowania  . 

środowiska warszawskiego,a to 


pe 


skupie: 


nie potrzebujących pomocy i w tej s prawie da nam 


Zbieranie informacyj o okupacy, prześladowaniach. Niez ie 
a BAM Wio a u di O M PYTA ee minim w r AT "nace. AZONLOA Bi 1 
ke 


2 


sole Ol bie 
bie ne 


nym Nx a" jednorazowej akcji mami ee A ge SE a Le Gorzej 
tych czy aresztowanych,m 
ności naszej jak 
nikow, * 

ZACZ, OZ, Zar 
stwierdzone ZU pas 
jewödztwie Dam 


wała matar 


zbieranie dokXadne fak tów prześladowań?podając tylko 

_pewnd, Ww formic bards 20 kró tkie jeW tym celu należy w wo” 
tym zajmie,będzie ona zbierała 1 porządko 
zekro sie lub otrzymany od DEN oe. 


cyjnychk tórym 1 ie n ateży| pol ¿16 .Nadestany materiax ¿1090 jmmjący okres 
od poozat tku wojny me mae Liwo - woj ido centrali w ciągu dwóch ct p 1ecy» 


: Następnie prz 6syłać będzie okresami ,a w razie specjalnie ważnej wia” 
domości szybko j e zakomi nikuje +e brane fakty pos Zuze do wydania specjalne 4 
pracy, jak roy ania do biożąceg o wykor: ystania. 


otrzymują ogniwa wojewódzkie: 


Roche 
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